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Le prix de l'abonnement est ae 201r. par an avoc les Tdb/es, qusont 
au nombre de trois , savoir : Table alphabétique des ouvrages, Fable 
alphabétique des auteurs, et Tablesystématique des ouvrages. On somserit 
à Paris, chez Piczst aîné, imprimeur-libraire , rue TG 
gustins , n. 7, près du quai; chez les directeurs des postes, et chas les 

prigcipaux libraires de France et de l’étranger. 


nn. | 


LIVRES FRANCAIS. 


522$. À MM. LES ÉLECTEURS, à coccasion du renouvellement 'de la 
chambre des députés. ( Séance préparatoire du 21 iuin 1831.) În-8° 
d’une demi-feuille. [mp. de Belin , à Paris. 
Signé : 3. S. Ch.. électeur du onsième arrondiaseme pt 
3229. À MM. LES ELECTEURS de l’arrondissemens ae Ferpignæ®. En-4° 
d’une demi-feuille. Imp. de M!!° Tastu, à Perpignan. 
Signé : Locombe Saint-Michel. 
3230 -A MM. LES ÉLECTEURS de l'arrondissement de Tourmon. In-4° 
d'uoe demi-feuille. mn. de Marc Aurèl . à Valence. 
Signé : Boissy d’Anglas 
3931. ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE ROMAINE, a 1 usage des élèves de la 
nouvelle école royale militaire. Nouvelle édition. In-12 de 13 feuilles. 
Jmp. de Chambeau, à Avignon 
3232. AIDE-TOI , LF CIEL T'AIDERA. INOtes et jugemens sur la cham- 
bre de 1830, publiés par la société. Deuxième livraison. In-4° de 8 
feuilles 1/2. Imp. À Hetban , à Paris. — A Paris, chez Garnier Pagès, 
rué Montmartre, n. 139. 
‘ L'aasrsge se composera de trois livraisons : prix de cuaqne. . , . « + . + - . 20 


3233: ALLOCUTION PATRIOTIQUE, à l'occasion de la bénédiction da 
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drapeau de la garde nationale de la commune de Perouse. Année 1831, 
lé 6 tnars. {n-8° d’une démi-feuille. Imprim. de Clerc, à Belfort. — 
À Belfort, chez Clerc. 

3234. ALMANACH ROYAL ET NATIONAL pour l'an M.D,CCC.XXXI, 
présenté à sa majesté et aux princes et princesses de la famille royale. 
In-8° de 59 feuilles 7/8. Imprini. de Guyot, à Paris. — A Paris, chez 
Guyot et Scribe, rue Neuve-des-Petits-Champs, n. 37. 

L' “hambre des députés dont on donne la liste est celle qui a été dissoute il y a six semaines. 

3235. ANNALES DU MUSÉE ET DE L'ÉCOLE MODERNE DRS BEAUX- 
ARTS, etc. Par C. P. Lañndon. Salon de 1814. (Faux-titré, titre et 
avertissement.) In-8° d’une demi-feuille. Imp. de Pillet aîné, à Paris. 
— Paris, chez Pillet aîné, rue des Grands-Augustins, n. 7. l’rix de 
éhaque HVPaisom. 2: - + Dre + 0 ne 

Pour le développement du titre et les détails sur la collection , voyez n. 6875 de 1828. 

5256. ANTIQUITÉS MEXICAINES. Relation des trois expéditions du 
capitaine Dupaix, ordonnées en 1805, 1806 et 1807 pour la recherche 
des antiquités du pays, etc.; suivie d’un parallèle de ces monumens 
avec ceux de l'Egypte, de l’{ndostan et du reste de l’ancien monde, 

ar M. AI. Lenoir ; d’une dissertation sur l’origine de l’ancienne po- 
pulation des deux Amériques, et sur les diverses antiquités de ce con- 
tinent , par M. Warden , avec un discours préliminaire, par M. Char- 
les Farcy. In-folio de 2 feuilles. Imp. de J. Didot aîné, à Paris. 


3237. APPEL À LA FRANCE contre la division des opinions. In-8° de 7 
feuilles 3/4. Impr. de Casimir, à Paris. — A Paris, au bureau de la 
Gazette de France, rue du Doyenné, ui. 12. 

Extrait de la Gasette de France. 

3238. ARRÈT DU 21 JUIN 1831, relatifaux causes qui on! pu amener 
la mort du prince de Condé, avec des notes tirées de l'instruction et des 
Mémoires présentés à la cour par la partie civile. In-4° de 5 feuilles 1/2. 
Imp. de Decourchant, à Paris. 


3259. LA BELGIQUE EN 1830, ou Documens pour servir à l’histoire de 
son insurrection. Tome second. In-8° de 17 feuilles 5/4. Impr. de Du- 
pont, à Paris. — À Paris, chez Delaunay. 

Le premier volume m'est inconnu. 

5240. BIOGRAPHIE UNIVERSELLE ET PORTATIVE DES CONTEMPORAINS. 
Supplément. Livraisons 5 et 6. (ELL.-GRIL.) Deux cahiers in-8°, 
ensemble de 6 feuilles. Impr. de Dezairs, à Blois. — A Paris, chez 
V.de Boisjolin , chez Ledentu , chez Lecointe , chez M"* veuve Char- 


les-Béchet. 
Voyez n, 16, 


3241. CATALOGUE du cabinet de feu M. La Mésangère , ancien profes- 
seur de belles-lettres et de philosophie au collége reyal de La Flèche, 
membre de la sociélé des antiquaires de Jrance, éditeur du Journal des 
dames, créé en 1799. Ce catalogue contient plusieurs séries d'objets 
d'arts, dont la vente aura lieu le lundi 18 juillet et les cinq jours sui- 
vaus dans les salons de l'hôtel Boufllers, rue de Choiseul, n.12, et 
commencera à dix heures et demie du matin. In-8° de 3 feuilles 1/2. 
Impr. de Dezauche, à Paris. — A Paris, chez Guerin , commissaire- 
priseur. 

8242. LE COMTE DE SAINT-RONAN , ou l'Ecole et le château, comé- 
die en deux actes, mêlée de vaudevilles, Par MM, Scribe et Dupin ; 
représentée sur le théâtre du Palais-Royal le 21 juin 1831, In-8° de 5 


£T DE LA LIBRAIRIE. &it 
_… 1/2. Impr. de Chassaignott, à Paris. — A Pañis : chéa Bexou, 


PRET m1. ie DS nie nes foret nie rsiule à à deg 
_$345. Concours pour La chaire de clinique intèrne, ouvert le a0 juin 
1831, à /a faculté de médecine de Paris. Dissertation sur Les énéralités, 
de plan et la méthode du cours de clinigèe. Par C. E:8. Gaultier de 
Claubry, In-4° de 6 feuilles 1/9. Imp, de F. Didot, à Paris. 


3244. LE CONSEIL SOUSSIGNÉ , consülté, 1° sur le question de savoir si 
les décorée de juilles ont pu, pàr ordonnance, étre soumis à l'obligation 
de préter serment ; 2° sur celle d'e savoir s'ils ont action pour se faire dé- 
bel la décofatien sans se sounttre à cette obligation, est d'avis, etc. 

° d’une feuille. Imp. de David, à Paris. 

Signé : Marie, et de treise autres avocats. 

3245. CoNsIDÉRATIONS GÉNÉRALES sur l’enseignement et l'étude de 
la médecine au lit des malades. Dissertation écrite pour Le concéurs ou 
vert à la faculté de médecine de Parts pour la nomination à une ehaire 
de médecine clinique. Par À. N. Gendrin, D. M. In-4° de 4 feuilles 3/2, 
Imp. de Crapelet, à Paris. 


3246. CONsIDÉRATIONS qui démontrent la nécessité de fonder des mai- 
sôns dé refuge, d'épreuves morales, pour Les condamnés libérés, suivies 
du tableau du régime de ces maisons, ef de l'évaluation des dépenses 
qu’exigerait, dans le département dé la Seine, la création d’un établis- 
sement de ce genre, accompagnées de plans. Par R. Fresnel ( de ie 
bec) , avec des notes , par M. Appert. În-8° de 8 feuilles 1/2, plus un 
tableau et 3 plans. Imp. de Félix Locquin, à Paris. 


3247. CONSIDÉRATIONS SUR LES MOEURS DE CE s1ÈCLE. Par Duclos. 
In-18 de 6 feuilles 1/2. Imprim. de Marchand-Dubreuil, à Paris. — 
À Paris, ches Hiard , rue SR pue n. 156. Prix. , , . . 0665 

1216 livräisen de la Bibliothèque des amis des Latires. 

3248. Legs coULEURS NATIONALES, chant patriotique. In-16 d'un 
quart de feuille. Impr. de Carpentier-Méricourt , à Paris. — À Paris, 
chez Garnier. 

Bigné : Anvért, 

3249. Cours D'HISTOIRE DES ÉTATS EUROPÉENS depuis le bouleverse 
ent de l'empire romain d'Occident jusqu’en 1789. Par Max.-Samson- 
réd. Schæll. Tome XIV et XV. Deux volumes in-8°, ensemble de 

53 feuilles 7/8. Imprimérie de À. Pihan Delaforest, à Paris, -— À Pa- 
48, chez l’auteur, rue du Cher=æs-Midi, n. 143 chez A. Pihan De- 
aforest , et chez Gide fils. Prix de chaque volume , . , 4 9—650 

L'éuvrage aura 30 volumes. 

3250. D£ LA GUERRE OFFENSIVE ET DÉFENSIVE. Organisation de la 
æûrde nationale mobile, Considérations sur Les forces militaires de l'Eu- 
robe. Dés lignes d'opérations. De la défense de Pcris. Par Gasnier. 
In-8° de 5 failles 1/2. Imp. de ‘Tastu, à Paris. — A Paris, chez An- 
selit , rue Dauphine, n. 9. 

$551..De LA NÉCESSITÉ de rendre publiques les collections du cabines 
d'histoire naturelle de La ville de Marseille. Par M. Polydore Roux. 
In-8° d’une feuille. Imp. d’Achard , à Marseille. 

“3269. De L’ÉTAT ACTUEL DE LA GRècs. Par A.Th. Chrestien , D. M. 

M. În-8° de 2 feuilles. Imp. de Feissat aîné, à Marseille. — A Paris, 


chez Garnot. 
Première jétite, 
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: "5253. DE QUELOURS MALADIES ABDOMINALES aui simuleni,provoouent 

ou entretiennent dès maladies de poitrDrei Far J.,B. de Larroque. 1n-5° 

de 48 feuilles 1/4. Imp. de Dupont, à Paris.—A Paris ,chéz Baillière. 
ARS tre D ta à ee ee en des Usa ets do 0 8-50 


8254. DÉCLARATION ET FROTPSTATION d'atéionnarras de ln tontine dts 
pacte socius. consre tes aelibérafions” d'une. fraction de. laaue rome, 
In-4° d’une demi-teuulie, 1mp. dé Yinchon. à Faris. 


3255, LES DEUX REVOLUTIONS SE JUILLET 178Q ET-1830 . ou /es Sox- 
ventre d'un vreux patriote, vaiæaueur.ae La Basriiie. 1n-4* 4’une denn- 
feuille. Impr. de le Normant tits, à B&ns, — A Parfs.cnez Wautmer, 
rue Mazarine , w. 3: 


‘3256. DiCTIONNAIRE APOSTOLIQUE . etc. Par le P. Hyacinthe de 
Montargon. Noëvelle édition, enriemied'tm cisconrs prerminaire, 
Tome XVII, Table générale alphabétique. 1n-12 &e 25 teities, 1mp. 
de Casimir, à Paris. — À Paris, chez Maumus. Prix de cevol: 4—0 

3257. IRSSERTATION sur les vénéralités ae 4a meaecine cliniqué. pre: 
senrre en Confours porr ne rhaire É medecine CHnique & La faculre de 
médecine ler, purllet 1851, Par P. À. Viorey. Kn-4° de 3 feuilles 1/2. 
Imp.' de Pihan Delaforest Morinval , à Paris. 

3225. LROFFS. LES FRANÇAIS. A‘:OUS les ci/0yegs, 1n-8° d’ane demi- 
feuiliè. impr, de Boursy. à Lyon. Prix. . . - _. .... ., 

Cens.…s5 la Châfte de 1830, précédée" de deux psges en prose. : 

52591 DU Rx:1a5L1SSEMENT de la mañufactare d'armeade Fersarues, 
SANS suurusces vecuniers de {Q Dart du gouvernement : el'dé La necessue (€. 
ce reaolissement. I-4° d'üne féuille, imp, de David, à Paris. 


3260. ÉCOLE ANGLAISE, etc. XX'Jivraison. In,8° de trois quarts de 
feuille, plus 6 planches. Imp. &e‘Ë. Didot, à Paris. — À Paris, chez 
Audot, me des Maçons-Sorbonne, n. 11. Prix de chaque livrai- 
BOD ee ee ee 7 7 . +. + 1]—D 

Pour le développement du titre, voyez n. 243. 

Cette livraison contient : Scène tirée de Hewry VIT, d'après Opie; Le Colin-maillard, d' spres 
Wilkie ; Fête céréalo des Grecs, d'après Barry; les Pléiades, d'après Howard: Kem/le, dans 
le réle «la Rolle, d'avrès Lawrante: l'Andien drame. n. 1, bas-relief , d'après Flaxman. 

3261. L'éCuMEUR DE MER, ou M Sorcière des ‘eaux. {The Water. 
witch.) Traduction nouvelle, avec des éclaircissemens et des: notes 
historiqees: In-8° de 30 feuilles 1/4. Isan. dé L'achevardière, à l'aris, 
— À l'aris, chez Furne . quai des Aax wins. Prix. - _ .. . 3—0 
Les dix volumes, . . . .. S NU OTIoREN TS ATEN aile T 25—Q 

Dixième livraison et toms X des œuvres de Fénimora Cooner, \ 


3262. ÉLEÇTIONS DU TROSIÈMR ARRONDISSEMENT. Candidatures 2 
M. Odier et de M. Lafitte. In-8° d’une demi-feuille. Impr. de.Fain 
à Paris. 

3965. ENCYULOPÉBIE MODERNE , qu Dictionnaire abrégé des sciences ,: 
des lettres et des arts, avec l'indication des ouvrages où les divers sujets 
sort développés et approfondis. Par M. Courtin, ancien magistrat, et 

r'unesociété de gens de lettres. Tome XXII. ( T-TRAS. }În-8° de, 
É3 feuilles. Impr. de Locquin, à Paris. — A Paris. au bureau, rue 
Neuve-Saint-Roch , n. 24. Prix. .............,, q—o 


3264. Les ENFANS DE DIEU, ou /a Religion de Jésus reconculiée ave 
la philosophie. Par James de Laurence; publié par le général barori 


u—#0 


"06 : 67 n° e'enE 
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d'Hénin de Cuvillers. Seconde édition. {n-8° d’une feuille. Impr. de 


Plassan, à Paris. 
Voyez n. 3009 
3265. EPirre AU PEUPLE. Par Thomas, membre de l'académie fran- 
çaise; suivie d’une lettre au baron ** sur cette épître, par le même 
auteur. ÎIn-12 d’une feuille. Imp. de MarchañdDniliretl: à Paris. 
— À Paris, chez Hiard , rue St.-Jacques, n. 166. 


3266. Epîrres ET ÉVANGILES des dimanches et fêtes de l'année, avec 

les prières durant la messe, none, vépres et complies. In-18 de 7 feuilles. 

mprim. d’Auner André, à Troyes. — A Troyes, chez Anner André. 
let POP RP Ménbes SR PT ss... +. 0—#$0 

3267. Essais DE POÉSIES LÉOËRES. Par M!° Héloïse Pillard, de Gray, 
âgé de treize ans. În-8° d’une feuille. Impr. de Charles Déis. à Be- 
sSaucon. 

3268. EssAIs HISTORIQUES, s/atistigwes, chronologiques, littéraires, 
administratifs,,elq., sur le département de Seine-et-Marne. Deuxième 
livraison. Deuxième cahier. În-8° de 8 feuilles. Impr. de Michelin, à 
Meluv. — À Melun, chez Michelin. 

Voges n. 1703 de 1829. 

3269. EucoLoce, à Pasage de l’eglise catholique française. In-18 
de 2 feuilles 1/9. Imp. de Moreau, à Paris. — ‘A Paris, chez l’auteur, 
rue de Clérÿ, n. 21; chez l'éditeur, rue de la Lune, n. 3 ; à Clichy- 
la-Garenne, chez Laverdet: 


3270. ExPOsÉ des expériences publiques et authentiques qui ont été 
faites à l'hôpital des vénériens de Paris par une société médicale, pour 
constater l'efficacité d’une poudre de toilette et de propreté, à l’aide de 
laquelle on se préserve (positivement sur-le- champ et dans toutes.les cir- 
constances ) de La contagion vénérienne, expériences dont le proeës-ver- 
bal officiel est déposé au ministère de l'intérieur, suivi du rapport fait à ce 
sujet à la société royale des sciences, ainsi que de l'approbation de cette 
société et de celle du premier chirurgién du roi.:In-8° de3 feuilles. 
Impr. de Porthmann, à Paris. — A Paris, rue Favart, 0.8, et quai 
des Augustins, n.17.Prix. . .............. .. 1—25 


3271. FAIS CE QUE DOIS, ADVIENNE QUE POURRRA. Quelques souve= 
nirs sur La situation de fa France aux élections de 1830. Par. M. le 
comte de Calvimont. In-8° de 2 feuilles, Impr.d’Everat, à Paris. — 
A Paris, rue St.- Guillaume, n. 15, et chez Dentu, 


3273. LE FAUBOURIEN , ou /e Vrai patriote. Première livraison. In.8° 
d’une demi-feuille. Imp. de Chaignieau fils, à Paris. — A Paris, cher 
Maldan , passage Brady, n. 75. 

Cantient ane pièce en prose siguée Pierre Ledru, et une pièce de vers signée Bauchety. 

3373. FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET. Programme. In-8° d’un hui- 

‘tième de feuille. Imp. de Mie, à Paris. 
Pour Ja plantation d’un erbre de laliberté. 

3274. FRAGMENS POÉTIQUES ET LITTÉRAIRES. Par G. de Talairat, 
In-8” de 4 feuilles. Impr. de Pinard, à Paris. — A Paris, chez l'édj- 
teur, rue Dauphine, n. 33; chez Delaunay, chez Levavasseu:, 

3275. GÉKÉRALITÉS sur l'enseignement de la médecine clirigie, où 
Idée suveinéte de la méthode-à suivre dans l'examen des malades et rlans 
Jarecherche des faits généraux. Thèse présentée le 9 juillet 183r aù 
concours pour la chaire de clinique interne près la écalté de méde- 
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cine de Paris. Par P. Ch. À. Louis. In-4° de 4 feuilles. Imp. de Lache- 
vardière , à Paris. 


3276. GÉOGRAPHIE DE L’ABBÉ GAULTIER, entièrement refondue et 
considérablement augmentée , par de Blignières , Demoyencourt, 
Ducros (de Sixt) et Leclerc aîné. Cinquième édition. In-18 de 11 fl®, 
Imp. de P. Renouard, à Paris. — À Paris, chez J. Renouard, rue de 
Tournon, n. 6. 


3277. HISTOIRE CHRONOLOGIQUE de l’hépital général et grand Hôtel- 
Dieu de Lyon, depuis sa fondation, mélée de faits historiques concer- 
nant l’aumône générale et la ville de Lyon. Par M. Et. Dagier, ancien 
magistrat, etc. Deux volumes in-8°, ensemble de 67 feuilles 1/2. Imp. 
de ue à Lyon. — A Lyon, chez l’auteur. Prix. . . . 10—o 

C’est par erreur que, dans l'annonce du prospectus (voyes n. 1558), j'ai indiqué Paris pour 
adresse de l’auteur st de l’imprimeur. 

3278. HISTOIRE DE L'ÉGLISE. Par Bérault-Bercastel. Nouvelle édi- 
tion, corrigée et augmentée de sa continuation depuis 1720 jusqu’à 
Léon XII. Par M. Pélier Delacroix. Tomes IX et X. Deux volumes 
in-8°, ensemble de 71 feuilles 3/4. Imp. de Gauthier, à Besancon. — 
À Besancon, chez Gauthier. 


3279. HISTOIRE DE NAPOLÉON-LE-GRAND. l'ar Saint-Maurice, Se- 
conde édition. Quatre volumes in-12, ensemble de 50 feuilles 1/2, 
plus 5 Ar Imp. de Locquin, à Paris. — A Paris, chez Lebigre, 
sus dela Harpe; n269PE ns. Ti CR TR TER 12—0 


3280. HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES , ou Papillons de 
France. Par M. J.B. Godart, continuée par M. P. A. J. Duponchel. 
Tome VIII. Première partie. Nocturnes , tome V, °° partie, XVI° li- 
vraison. In-8° de 2 feuilles , plus 2 planches. Imp. de F. Didot, à Pa- 
ris. — À Paris, chez Mania , rue du Jardinet, n. 7. Prix 
debhadue NVraNOREn RO AR CRE MEET 7 3—0 
Papier vélin. . . . . .. VE Ce EN cle Tete Et CLR 6—0 


3281. ICONOGRAPHIE ÈT HISTOIRE NATURELLE des coléoptères d'Eu- 
rope. Par M. le comte Dejean et M. J. A. Boisduval. Tome II. VIS li- 
vraison. In-8° de 2 Rules , plus 5 planches. Imp. de Plassan , à Pa- 
ris. — À Paris, chez Méquignon-Marvis, rue du Jardinet, n. 7. 
RE eu Vs ce Ho MA Ge COR OR RES .. 6—0 

Pour les prix sur différens papiers , etc. , yoyez n. 577 de 1830 

5282. Is N’ouvRIRONT P4s, prologue-vaudeville. Par MM. Méles- 
ville , Brazier et Bayard ; représenté sur le théâtre du Palais-Royal le 
6 juin 1831. In-8° de 2 feuilles. Impr. de David, à Paris, — À Paris, 
ches Riga, chez Barba. Prix. . .... . ... RTE 

3283. INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES pour les jeunes gens, utiles à toutes 
sortes de personnes , mélées de plusieurs traits d'histoire et d'exemples 
édifians. Nouvelle édition. In-18 de 11 feuilles 1/2. Impr, de Périsse 
fils, à Lyon. — A Lyon, chez Périsse frères. 


3284. LAMARTINE ET BÉRANGER. Par Antoine Dufeu. În-8° d’une 
feuille 1/2. Imp. d'Olive, à Marseille. 


En prose. 

3285. LES LANCIERS ET LES CAPUCINS, folie-vaudeville en un acte. 
Par M. Evrard ; représentée sur le théâtre de l’Ambigu-Comique le 18 
juin 1831. In-8° de 3 feuilles 1/2. Imprim. de Bellemain , à Paris. — 
À Paris, chez Malaisie, boulevart Saint-Martin, n. 2, Prix. 1=ba 


ET DE LA LIBRAIRIE. AU 


3286, LAURENT GARCIAS à MM. les électeurs da l'arrondissement de 
Cérer, département des Pyrénées-Orientales. In-4° d’une demi-feuille. 
Imp. de M! Tastu, à Perpignan. 

3387, Legoxs D'ANALYSE GRAMMATICALE , etc. Par M. Noël et 
M. Chapsal. Cinquième édition. In-13 de 9 feuilles 3/4. Imp. d'Eber- 
hart, à Paris. — A Paris, chez Ma ire-Nyon, quai Conti, n. 194 chez 
Roret, chez Aug. Delalain. 

3288. LETTRE D'UN PROPRIÉTAIRE AUX OUVRIERS, În-8° d’une demi 
fauille, Imp, de Belin, à Paris. 

Signé : J. B. Renaud. Voyez n. 3164. 

5289. LE LIBÉRAL, ou la Revue du roi à Besançon, à-propos en un 
acte et ep vers libres. Par M. Claparède, directeur du théâtre de Be- 
sançon. In-8° d’une feuille 1/2. Jmp, de Déis, à Besançon, 


3290. LYON MARCHANT, satyre francoise. Sur la coparaison de Pe- 
ris, Rohan, Lyon, Orléans, et sur les choses mémorables depuys 
l'an mil cinq cens vingt quatre soubz allégorieset énigmes par persou- 
nages mystieques iouée au collége de la Trinité, à Lyon 1541, In-16 
d’une feuille 1/3. Imp. de Pinard , à Paris. — A Paris, chez Silvestre, 
rue des Bons-Enfans, n. 30. 


| Tiré à 42. Réimpression sans le millésime M.D,XLH, et peut advpsse : On Les vend à Eyen 
en rue Mergière , par Pierre, de Tours, Qn ne connaît que deux exemplaires de Yédition origi- 
nale : l'un est à [A bibliothèque da roi, l’autre dans de M. de Soleinne. 


3291. MANUEL DU CAPITAINE, du mécanicien et du chauffeur de bäti- 
ment à vapeur. Par M. Janvier, officier de marine. In-18 de 7 feuilles 
1/6, plus une planche. Imp. de le Normant , à Paris, — À Paris, chez 
Carilian-frœury. 

5292. MÉMorrRE à l'appui du pourvoi formé par Le prinee de Rohan 
contre Ll’arrét rendu le 24 juir 1831 sur la procédure relative à le mort 
du prince de Condé, et par lequel La cour royale de Paris déclare qu’il 
4 a lieu 4 suivre. In-4° d’une feuille 1/2, Imprim. de Deceurchant, 
à Paris. 

Cour de cassation : voyez n. 3238. 

3295. MÉMOIRE AU CONSEIL MUNICIPAL pour M. Benazet, fermier des 
jeux, contre M. le préfet de la Seine, agissant au nom de lq ville de 
Paris. In-4° de 2 feuilles. Imp. de David, à Paris. 


3204. MÉMOIRE SUR L'ÉDUCATION DES SOURDS-MUETS à MM. les mem- 
bres du conseil d'administration de l'institution royale des sourds-muefs 
de Paris. Par Alp. Laurent. In-8° de 2 feuilles, Imprim. de Dezairs, 
à Blois. 

3295. MÉMOIRE sur la méthode jatraleptique et révulsive externe de 
Mettemberg. In-8° d’une feuille. Imp. de Courcier, à Paris. — A Paris, 
chez l’auteur, rue St.-Thomas-d’Enfer, n. 5. 


3296. Mémoire sur l'organisation des télégrapheurs à cheval et à 
pied, pour le service de campagne. Par T. Perronet Thompson. In-8 
de 4 feuilles. Imp. d'Everat, à Paris. 

Edition spéciels pour les officiem de l’armée française. 

3207. MÉMoIREs DE A. LEVASSEUR (de a Sarthe), et-conventionrel, 
ornés du portrait de l’auteur. Tomes LIL et IV. Deux volumes inr8, 
ensemble de 47 feuilles 1/4. Re de David, à Paris. — A Paris, D 

is-Roval  Prixinwmenens US es 1001 12—0 
a movies ones ke are intenté pour les deux premiers volumes gtle terte du 
$ mars (08 Be pas l'onnée). 
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3298. MÉMOIRES HISTORIQUES SUR-LA FRANCE ET LA RÉVOLUTION, 
depuis la guerre de la Fronde jusqu’à la mort de Louis XVT, avec un 
supplément jusqu'à da restauration. Var M. de Verneilh-Puyraseau. 
In-8° de 38 feuilles Je Imp. de Dupont père, à Périgueux.—A Paris, 
chez Dupont, hôtel des Fermes , rue du Bouloy. 

3299. Les MÉTAMORPHOSES DU JOUR, ou La Fontaine en 1831. Par 
Eugène Desmares. Quatrième livraison. In-8° d’une feuille, plus une 

lanche. — Cinquième livraison. In-8° d’une feuille, plas une pl. 

mprim. de Pihan Delaforest Morinval, à Paris. — À Paris, chez De- 
mon 

Pour les prix, voyez n, 2628. 

8300. MUSÉE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE , ou /ecueil des princi- 
paux tableaux , statues et bas-reliefs des collections publiques et particu- 
lières de l'Europe, dessiné et gravé à l’eau-forte par Reveil, avec des 
Notices descriptives, critiques et historiques par Duchesne aîné. 
CXXVIL livraison. Petit in-8° de trois quarts de feuille , plus 6 pl. 
rang Fain, à Paris. — À Paris, chez Audot, rue des Maçons- 
Sorbonne. Prix de chaque livraison. . . . . . . "ÉTÉ. 1—0 

MH y a texte anglais et toxte français: voyez n. 265. 

Cette livraison contient: le Martyre de saint Pierre, d’après Masaccio ; La Beauté cherchant 
à repousser Le Tems, d'après Guido Reni, Saint Martin délivre un possédé , d'après Jordaem; 
Enlèvement de Ganiméde ; d’après Rewbrandt; Adieux de Fontainebleau, d'après H. Vernet; 
Une nymphe, statue, d'après Jean Goujon, 

3301. NAISSANCE, FORTUNE ET MÉRITE, ou /’Epreuve électorale, co= 
médie en trois actes et en prose, de M. Casimir Bonjur ; représentée 
au Théâtre-Français le 13 mai 1831. Troisième édition. ( Faux-titre 
et titre.) In-8° d’un quart de feuille. Imp. de Pinard, à Paris. — À Pa- 
ris, chez Amyot. 

5309. NoricE BIBLIOGRAPHIQUE. In-8° d’un quart de feuille. Impr. 
d’Achard , à Marseille. 

Sur Lonis-Jos-ph-Marie Robert, D. M. P., né lo 26 avril :7-x à Ste-Tulle ( Basses-Alpes ). 

3303, NoTICE FUNÈBRE sur feu M. le comte de Montalembert, pair de 
France, insérée dans l'Avenir du 4 juillet 1831. In-8° d’une feuille. 

mp. de Poussielgue, à Paris. | 
304. NOTICE HISTORIQUE SUR LE CHATEAU DE BRIONNE. In-4° de : 
feuilles 1/2, plus un plan. Imp. de Périaux, à Rouen. 


3305. NoTICE SUR M. PIERRE CHARBONNET, ancien recteur de l’uni- 
versité de Paris. In-8° d’une feuille. Imp. de Déis, à Besançon. 

Wé à Troyesle 9 février 1733, mort Je 9 février 1815. 

5306. NoTicE sUR M. VICTORIN FABRE. In-8° d’une demi-feuille. 
jar À de Mie, à Paris. 

307. NoricE suR NOTRE-DAME-DE-RALENCE ; exercices établis daxs 

son église et indulgences accordées à ceux qui les pratiquent. In-8° de 
5 fouilles 1/4. Imp. de Lebreton , à Bordeaux. 


3308. Norions cLAIRES ET PRÉCISES sur la proposition en général et 
eur les parties de la propusition logique, établissant une règle se sur le 
participe passé. Par un ancien DA In-12 d’une demi-feuille. 
se e David , à Paris. — A Paris, chez l’auteur, rue de Ja Chanver- 


en. 25: Pris dite Net Re nt o—75 


35d9. NouvxAU coURs Dr VERSIONS, composé de traits d'histoire, 
fables, épitres, morceaux de morale et d'extraits de l'Histoire de 
France ; suivi de versions grecques , rédigé et mis en vrdre paï deux 
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professeurs de l'académie de Paris; à l'usage des cinquièmes , avec les 
corrigés en regard. Troisième édition, revue, etc. in-1a ae F6 file, 
Impr. d’Aug. Delalain , à Paris. — A Paris, chez Aug. Délalain, rue 
des Mathurins-St.-Jacques. Prix. .......,... 5—0 

. 3510. NOUVEAU MANUEL MUNICIPAL, où {tepertoire aes Maires, ad= 
joints , conseillers municipaux, juges de paix, commissaires de police et 
des citoyens français, dans leurs rapports avec l'administration, etc. , 
contenant, eic. ; suivi d'un Appendice, etc. Par M. Boyard, canséil- 
ler à la cour royale de Nanci. Deux volumes in-8°, ensemble de 46 
feuilles. Imp. de Crapelet, à Paris. — A Paris, chez Roret, rue Hau- 
TOR NE EIEN RUN EE STE sie Mist st iUO 


3311. NOUVELLÆ THÉORIE DE L'ACTION CAPILLAIRE. Par S. D. Pois- 
son. In-4° de 38 feuillés , plus une planche. Imp. de Courcier, à Pa- 
ris. — À Paris, chez Bachelier, quai des Augustins. Prix . 15—0Q 

3512. OBsERVATIONS sur le prélèvement de l'unp6!, dit des indigens. 
In-8° d’une demi-feuille. Imp. de Dezauche, à Paris. 

Signé : Dupuis Delconrt : affaire des théâtres. 

3313. OEUVRES BADINES D’ALEXIS PIRON. 1n-18 de 6 feuilles, plus 
un portrait. Imp. de Constant Chantpie, à St.-Denis —A Paris, chez 
les marchands de nouveautés. Prix. . . ...... ..,.. 3—o 

Cunitient des pièces de divers auteurs , mais non la plus obscène des pièces de Piron, 

3514. OEUVRES DE COLIN D'HARLEVILLE, prises d'un fragment 
sur sa vie écrit par lui-même. Tomes [LE et ÎV. Deux volumes in-18, 
ensemble de 13 feuilles 1/2. Impr. de Marchand-Dubreui , à Paris. 
— À Paris, chez Hiard, rue St.-Jacques, n. 156. Prix. . . :—30 

130e ët 11e livraisons de la Bibliothèque des amis des Lettres. 
5315. OPINION SUR L'HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE, In-8&° d’une demi-fil®, 
Imp. de Michelin, à Melun. 

Signé : Boissiere. 
3316. PATIENCE DE GRISELIDIS, marquise de Saluces. in-18 de deux 
tiers de feuille. Imp. de Deckherr, à Montbéliard. 


3317. PENSÉES CHRÉTIENNES POUR TOUS LES JOURS DU MO1s. Dernière 
édition , revue et augmentée de nouveau. In-52 de 4 feuilles. Impr. 
d’Anner André, à Troyes. — A Troyes, chez Anner André. 
PERE ne me es  » UT D D hr ax ao rpislt o—20 


3318. LE PEUPLE ET L'ARMÉE. In-8° d’un quart de feuille. Impr. de 

Carpentier-Méricourt, à Paris. ; 
Sigéé : C. Desjardins, rédacteur en chef du T'ribun du peuple. Est relatif à l'ordre dp jour. 
da 4 juillet, da commandant de la place de Paris. 

3319. P1ËCES DIVERSES EN PROSE ET EN VERS. Par Hippolyte Topin, 
ex-professeur du collége d'Aix: In-8° d’une feuille: Impr. de Ponter, 
à Aix. 

3320. PoésrEs POLITIQUES. Par Marc-Antoine Jullien, de Paris. 
Ân-8° de 7 feuilles 3/4. Imp. de M”* veuve Thuau, à Paris. — A Pa- 
ris, chez Sédillot ; rue de l'Odéon, n. 30. 

3391. PRECIS POUR LE SIEUR JAFFA contre le sieur Henri Vieyra Mo- 
lina;1n-4° d’une feuille. Imp. de Ducessois. à Paris. 

3322. PRÉLIMINAIRE du projet de sysième de finance et de comvmerce, 

are à balancer celui de l'étranger et a mettre en circulation une trèé- 
gronde quantité de monnaies /fictives el à iems pour l'avantage du tom 
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merce ; congu en l'an VL1 par Dupuis Delarue. In-8° d'une demi-fi}s, 
Imp. de Decourchant, à Paris. 
3343. Paorer py Loi sur La mobilisation des propriétés foncières. Ex- 
posé des motifs. Inde 2 feuilles 1/3. Imp. de David, à Paris. 
1 


Proïel qui n'e rien d’O FN 

5324. PRÔNES QU INSTRUCTIONS FAMILIÈRES sur les dpftres et évan- 
ges de toute. l’année, sur les principales fêtes que l'église célèbre, etc. 

ar J. D, Cochin. Bix volumes in-19, ensemble de 103 feuilles 1/2. 
Imp, de Champeau, à Avignou. 
_ 5%a6, PROTRSTATION DU CLERGÉ DU DIOCÈSE DE MARSEILLE. În-4° 
d’une demi-fenille. Imp. d'Olive, à Marseille. 

Coptre le vœu émis par les conseils du premier arrondissement et du dspariemsent des Bou- 

ne pour la suppression de l'évêché de Marseille après la mert du titalaire actuel. 

5326. Querovrs mors sur la question de l'hérédité dg la pairie. Par 
M! Pierson. In-8° de 2 feuilles 1/2. Imprim. d'Hisstte, à Nanci, — 
À Nauei', che; Grimblot. 

3327. LES RACTNES DE LA LANGUE LATINE misas en uers français, Qu- 
vrage classique. Deuxième édition , sans les dérivés , avec notes mar- 
ge les, d’après l'édition complète donnée par M. Boinvilliers. In-19 

6 a feuilles 5/4. Imp. d'Aug. Delalain , à Paris. — À Paris, chez Aug. 
Delalain, rue des Mathurins-St.-Jacques. Prix, , , , , , . 1-9b 


3328. RAPPORT AG@ÉK ET ADOPTÉ par la commission de onsé membres 
de la tontine d'épargnes , pour étre lu à l'assemhlée générale du 27 mai 
1831. An-4° de 14 Roil es, Imp. de le Norman fils, à Paris. 

3829. RAPPORTS SUR LA CULTURE À FAÇON employée à la Bertinière 
par M. le comte de Marolles , 1° depuis 1810 jusques et compris 1826; 
2° depyis çetfe époque fusques es compris 1830. In-8° de 4 feuilles 1/4, 

mpr. de Dezairs, à Blois. — A Paris, chez M"° Huzard ; à Blois, 
chez Giroud. 


5%3e. Racuriz DE DÉCORATIONS LNTÉRIEURES, comprenant tout ce 
qui a rapport à l’ameublement , comme vases, trépieds, candélabres, 
lustres, mirandoles, lgmpes, chandeliers, cheminées, faux poëles, 
pendyles , tables, secrétaires, commodes, canapés, lits, draperies de 
cyhisées - fauteuils, chaises, tabourets, miroirs et tout ce qui a ra 
4 à l’orfèvrerie, menuiserie , serrurerie , etc., etc. Ornemens. 
ixième livraison. Par Jacob Petit. — Idem. Opzième livraison ( sans 
nom d'auteur ). res cahiers in-folio chacun d'une feuille servant da 
couverture, pl 6 planches. A Paris, chez Bance aîné, rue St.-JJe- 
ms, nu: 271. Prix de chaque livraison, ; . . . . . . . . . . . 4—Q 


3831. RemMoNTRANCES RESPECTURUSES à MW. les membres du conseil 
mykfcioal d'Ap{, touchant l'établissement des frères de la doctrine chré- 
tlenne de cette ville, à l’occasion de La proposition émise par M. le maire 
de Jui substituer l’enseignement des écoles dites à la Lancastre, Par 
M. l'abbé Pin, Jn-8° de 6 fenilles 1/4, Imp. d'Olive, à Marseille, 

33593. LES RENDEZ-VOUS , esquisses de mœurs sous la reyence (1723), 
en trois artes, en vers. Par M, Alexandre de Longpré; comédie re- 
resentée sur le Théâtre-Francais Je 1 iuin 1831. În-8° de 7 feuMles. 
pr de Pinard, à Paris. — A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 
6: Mie, , , se dite FOTOS Te 
Dr Le CEE Qu es Em EE Z6 oçets qu'un mes est 
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3333. RÉPONSE À UN ÉLECTEUR DE NEUFCHATEL, Per un électeur du 
même arrondissement, In-8° d’une feuille. Imp. de Périaux, à Rouen. 
à Paris, chez Techener. 


3334. SALON D& 1831. Par M. Gustave Planche. Cinquième livrai- 
son. In- 8° d’une feuille 1/2, — Sixième livraison. In-8* de 2 feuilles. 
Imp, de Pinard , à Paris, — A Paris, chez Lequien fils. Prix de cha 


ras Hvcainon ARMES ON UE Lu M, 89 16:1p) op, 0760 01 :9 o—1765 


5335. LA SCIENCE DU BONHOMME RICHARD. Par Franklin, gs 
meur américain; suivie de l'Histoire du sifflet, er au 1estomeny 
Fortuné Ricard. Nouvelle édition , augmentée de notices, de notes 2 
de réflexions sur le monopole de l'imprimerie. In-32 d’une feuille 
15/16, plus un portrait. Impr. de Kleffer, à Coulommiers, — À Con- 
lommiers, chez Kleffer. 

3536. SOcIÉTÉ DES AMIS BE L'ÉGALITÉ, Célébration de l'anniversaire 
du 14 juillet. \n-4° d’une demi-feuille, Impr, de Demonville, à Peris, 


3337. LES SOIRÉES DE SAINT-PÉTERSBOURG, ou Ænretiens sur Le gou 
vernermnent Lenporel de la Providence} suivis d'un fraité eur des sacrifices. 
Par M. le comte J. de Maistre, Seconde édition. Deux volumesin-8®, 
a my de 58 feuillés. Impr. de Rusand , à Lyon. — À Lyon, chez 

usan , 


3338. STATUTS DS L'ASSOCIATION DE PRIÈRES ex l'honneur du très= 
saint sacrement, établie en 1834 dans l'église paroissiale de Notre-De 
des-Blancs-Manteaux. In-8° d'une demi-feuille, Impr, d'Adrien Le- 
clère, à Paris. 

3339. T£sTAMENT DE NAPOLÉON. In-16 d'une demi-feuille. Imp, de 
Sétier, à Paris, 

£34u. TRÉSOR DU CULTIYATEUR, ou le Bonheur de la crane Per 
M. Carlet. in-16 d’une feuille. Impr, de Farochon , à Vitry-lé-Fran- 
çais. — À Vitry-le-Français, chez Farachon, 

3341. UN BON FRANCAIS AU ROI ET A 8ES CONCITOYENS, Ie-s" de » 
feuilles. imp. de Mie, à Paris.— À Paris, chez le portier de l'auteur, 
rue Bleue , n. 27 ; chez Delaunay, chez Breauté, et aux deux mairies 


de Bercy et du deuxième arrondisssemeut. Rrix. . . . . ., 
Signé : le chevalier de Comeyras. Se vend au profit des ouvriers infirmes de Bercy et ds 
deuxième arrondissement. 


de 5 feuilles 1/2. Imp. de Duverger, à Paris. — À Paris, chez Barbs- 


Pris: Fe ST S Éd Vie e . 5 + » » op 0e -7e . 100 
3343. VICTOIRES, CONQUÊTES, DÉSASTRES, BEVERS ET GUERRES CI- 
VILES des Francais, depuis Les sems Les pius recutes } °&t compris 


La bataille de Navarin. Seconde édition et seconds pub ication. Tome 
XIIL. ( 3°° partie , tome V, 3° Jivraison. ) În-8° de 59 feuillæs, 
plus une puce Imprimerie de Panckoucke, à Paris. — À Fa 
ris, chez Panckoucke, rue des Poitevins, n, 14. Prix de chaque li 
er mn ns PAS ane Sn eus je. e.5 +? 2-—v# 

LAVE PRET L'édition en-aura 103. Voyez m. 392, 1977, 2979 ot 2743 de 1829} ft 
138 2617 de 5h31. ; 

3344. VIE DU GÉNÉRAL LA PAYETTE. An-18 de deûx 1iers de feuillg. 
Imp. Terræsson, à Marseille. 


420 JOURNAL DE L'IMPRIMERIE 


3346. LA VIE ET LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOË. Deux volumes 
in-4”, ensemble de 22 feuilles 1/2. Impr. de Deckherr, à Montbéliard. 
Format des Mossagers boiteux. 


3346. V1£ MOBALE, politique et criminelle du clergé et de la noblesse 
française depuis 90 jusqu’en LS 1840. Par M. Bunel, capitaine re- 
traité. In-8° de 2 feuilles, 1mpr. de Bellemain, à Paris. — A Paris, 


chez Terry, galerie Valois, n. 185, au Palais-Royal. 


3347. VOYAGE AUTOUR DU MONDE, etc. Par M. L. J. Duperrey. 
Historique. Neuvième livraison. In-folio d’une file servant de cou- 
verture, plus 6 planches. Impr. de F. Didot , à Paris — À Paris, chez 
Arthns Bertrand , rue Hautefeuille, n. 25. Prix de chaque :12—0 
Papier. -Véhine, 5, 500, «ele, à peace duels à 24—0 

‘Pour le développement du titre et les prix sur différens papiers, voyez n. 120 et 3109. 

3348. Vurs DES CÔTES DE FRANCE, dans l'Océanet dans la Méditer- 
ranée, péintes er gravées par M. Louis Garneray, décrites st M. E. 
Jouy, de l’académie française. Quatorzième livraison. In-folio d’une 
feuille 1/2, plus 4 planches. Imp. de P. Renouard , à Paris.—A Paris, 
chez Panckoucke, rue des Poitevins, n. 14; chez Renouard, chez 
l’auteur des Fes, vue Saint-Pierre-Montmartre, n. 15. Prix. 12—0 

L'ouvrage aura 15 livraisons chacune de 4 vues. 

3549. Du NouvraAu.……. ATTENTION , NOM DE D...! MAYEUX. Pre- 
mière livraison. In-4° d’une demi-feuille. Impr. de Mie, à Paris. — 
À Paris, chez Mugnet, rue N.-D.-Bonne-Nouvelle. n. 7. 


MAYEUXx formera un velume in-4° qui paraîtra tout entier dens un sn en 52 livraisons 


d’une demi-feuille. Prix des 5a hvraisons, pour Paris . . . , . . . . . ‘es. 320 
Les déperlemens. + « . + « : « + . . inde diese sous aie es 4 « RUR Le + 33-50 
Chaque livraison, « « « . . ® no so see sie es si de Ua ee o—25 


4350. LE PÈRE DE FAMILLE, journal de la société d'instruction po- 
pulaire, manuel périodique ; progressif, instructif et amusant, des- 
tine À améhorer la condition physique, morale et intellectuelle du 
peuple des villes et des campagnes. Première livraison. Juillet 1831. 

n-8° de 3 feuilles 1/4. Imp. de Goetschy. à Paris. — A Paris, rue des 
Trois-Frères, n. 11 bis. Prix de l'abonnement annuel pour Pa- 
Pile oo. VAS MNT CU ET Te PRILEES SC 12—0 


Le port franc. . . . .. So ete os 7e js "ECTS CN VO 1137 de 1—80a 
On promet par mois un cahier de 3 feuilles, 


LIVRES ANGLAIS. 


52h1. À FAMILIAR TREATISR on the syphiuucal disease and other 
disorders ettectualy cured by tne Conserve of doctor Giraudeau de St. 
Gervais. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Pihan Delaforest Morinval , à Pa- 
ris. — À Paris, chez l’auteur, rue Richer, n. 6 bis. Prix. . . 2—o 


IDIOMES DIVERS DE FRANCE. 


3852. LOU TROUBADOUR NATIOUNAOU , vo Jeu Chantré tarascounen, 
recueil dé pouésiou poulitiquou, bachiquou, pastouralou, etc., en 
vers prouvençaou. Per Jh. Desanat fils. Tomou proumié. In-12 de 9 
feuilles. Imp. de Feissat, à Marseille. 


, 3353. Mossu CANULO, comédie en trois actes et en vers pruveuçaux 
etirançais. Par P"° B....t, de Marseille. ( Prospectus. ) In-8° d’un 
auart de feuille. Imo d’Achard ; à Marseille. 


Le soascription sera armée dès que les frais d'impression seront couverts. L'ouvrage sen 
apré in-#°, a collerns + 5 à 0 5 en DVI T ar se Tree .…. 1—95 
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LIVRES LATINS. 


5554. AULI PERSII FLACCI SATIRÆ. INOS novissimis 1justravit J. Ju- 
vencius. Nova editio, expurgata et prioribus longè emendatio cui ac- 
cessit Sulpiciæ satira. In-12 de 2 feuilles 5/12. Imp. d’Ang. Delalain, 
à Paris. — A Paris, chez Aug. Delalain, rue des Mathurins-Saint- 
me dis ms ie Qi eo + oo + + deg 


3355. HisToiRE DE naiNAUT. Par Jacques de Guyse; traduite en 
français , avec le texte latin en regard et accompagné de notes, fome 
XIL. {n-8° de 52 feuilles 1/2, plus une planche. Imp. de Fourmier, à 
Paris. — À Paris, chez Paulin; à Bruxelles, chez Arnold Lacrosse. 


LL SO PERS PEN PE FPS CREER POSE RP ++ 9—0 


3356. Horace. Sa/yres, livre Il°, expliquées en francais suivant la 
méthôde des colléges par deux traductions , l’une iittérale ex in- 
terlinéaire, avec la construction du latin dans l’ordre nature1 des 
idées, l’autre contorme au génie de la langue française; preceaée du 
texte pur et accompagnée de notes explicatives , d’après les principes 
de MM. de Port-Royal, Dumarsais, Mes et des plus grands mat- 
tres. Par M. Masselin. In-12 de 7 feuilles 1/6. Imprim. d’Aug. Dela- 
lain, à Paris. — A Paris, chez Aug. Delalain , rue des Mathurins- 
Saint-Jacques. Prix. .......... Sn late 12 Po 080 1 Dont 


3357. P. VIRGILII MARONIS OPERA interpretatione et notis illustravit 
Carolus Ruæus, jussu christianissimi regis , ad usum serenissimi 
Delphiui. Editio novissima, accuratius recognita ac mendis vurgata. 
Tiois volumes in-12, ensemble de 54 feuilles. Impr. d’Ayné, à Lyon. 
— A Lyon, chez Roger ; à Paris, chez Cormon et Blanc. 


3558. K£CUEÏL DE V£RS LATINS ef aufres piéces, composés par Les élèves 
du'‘collège de Meaux, dans le courant de l'annee 1830. Quatorzième 
année. fais de 7 feuilles 1/2. lmpr. de M"* veuve Dubois-Berthault, 
à Meaux. 

Contient aussi quelques pièces en prose française. 


LIVRES PORTUGAIS. 


3359. Novo METHONO DA GRAMMATICA LATINA , reduzido a compén- 
dio pelo P. Antonio Pereira. Deciina quarta impressao. In-13 de: 4 
feuilles. Impr. de Lachevardière . à Paris. — A Paris, chez Aillaud. 


IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 


3360. ENVOYE DE DIEU l’arc-en-ciel qui nous apporte la paix. la li- 
berté, l'égalité et la vérité naturelle, hors de laquelle ilny a que men- 
songe et horreur. Image du drapeau qui doit conduire toutes les nations 
de l'univers. In-4° d’un quart de feuille. Imprim. lith. de Houbloup, 
à Paris. — À Paris, chez Garnier, et chez Broquet, rue Saint-Jac- 
ques, n.119. \ 

à L’arc-en-ciel , figuré en tele de cette feuille, a quatre couleurs : rouge, bleu, jaune, vert. 

3361. PLAN GÉOMÉTRIQUE ef vue pour étable à huit vaches er d'écu= 
rie pour six chevaux, dont les urines s'écoulent dans une cave ou citerne 
commune, au dessus de laquelle est le siège de latrines pour les hommes, 
dans une ferme flamande et dans le département du Nord. Par M. Coget. 
In-8° d’un quart de feuille. Imp. lith. d’Ancelle à Evreux. 
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694. Vue du palais de l’ordonnateur, comte Zamoiski, à Varsovie. 
— Vue du Belvéder, à Varsovie. — Vue de la Monnaie royale à Var- 
sovie. — Vue de l'église Saint-Alexandre à Varsovie. — Vue de la 
Banque polonaise à Varsovie. — Dyktator Jozef Chlopicki, ne rer , 
par Nouguez. Impr. de Cluis jeune, à Paris. — A Paris, chez Cluis 
jeune, boulevart Saint-Denis, n. r8. 

595. Philippe I‘, portrait. = Entretien du roi avec le général La 
Fayette à l'Hôlel-de’ Ville , etc. Imprim. lith. de Lacroix, à Paris. — 
À Paris, chez Delaval, rue Pier: --Lescot, n. 11. 

596. Le Champion de tous les portefeuilles possibles. Imp. lith. de 
Lacroix, à Paris. 

597. La Charte n’était pas encore une vérité, par Charles A. Imp. 
lith. de Delaporte ; à Paris. 

598. Napoléon à Waterloo , aqua-tinta. À Paris, chez Camus, rue 
St.-Jean-de-Beauvais, n. 20. 

599. Le duc d'Orléans, canonnier de la garde nationale et colonel 
des hussards, pl. en bois, avec l'hymne de la Marseillaise. À Nanci, 
chez Lacour. 

600, Vues de principaux édifices et monumens de Paris, dessinés et 
gravés par les meilleurs artistes. Première livraison. Notre-Dame, 
n. 1. — Pont-Neuf, n. 2. — Chambre des députés. Le Louvre, par 
Schmidt. — L'Enfant Jésus dans le temple, au milieu des docteurs, 
d’après Chasselat, par Mauduison. À Paris, chez Tessari, rue du 
Cloître-Notre-Dame, n. 4. 

601. Famille royale. Onze portraits au pointillé sur la même feuille. 
— Aux mânes des Polonais, morts pour la liberté de leur patrie, eau- 
forte. — Mort de Napoléon-le-Grand à l'île Sainte-Hélène, aqua- 
tinta. À Paris, chez Dubreuil, rue Zacharie, n. 8. 

602. François-Charles Napoléon, duc de Reichstadt. La France est 
ma patrie, Dieu la protége, portrait grand comme nature, par A. Le- 
clerc. Impr. lith. de Villain, à Paris. — A Paris, chez Troude , rue 
du Petit-Reposoir. 

603. Saint Louis, roi de France, par Bodem. — Croquis composés 
et lithographiés par Dubuissoh. Six sujets sur la même feuille. Impr. 
lith. de Viflain à Paris, — A Paris, HE Noël , rue de Seine, n. 14. 

604, Les trois cousins, A des ducs d'Orléans, de Reichs- 
tadt et de Bordeaux, sur la même feuille, d’après Jules Boilly, par 
Loyer. Impr. lith. de Villain, à Paris. — À Paris, chez Scroth , rue 
St.-Honoré, n. 553 bis. 

606. Le Piano, d’après Tassaert, par Léon Noël. Imp. lith. de Vil- 
lain, à Paris. — A Paris, chez Neuhans, rue St.-Honoré, n. 125; 
chez Ostervald aîné, quai des Augustins, n. 37. 

606. 29 juillet 1830. Allez donc vous battre plus loin, allez à la 
Grève, point de barricades. = Commission des récompenses natio- 
nales. Je proteste contre de semblables injustices : où vous êtes-vous bat- 
lus, nom de D...! pour étre tous décorés ?..... étiez-vous comme moi aux 
barricades ?Imp. lith. de Villain, à Paris. 

A 

(1) Voyez aussiles numéros 3235, 3260, 3280-b1, 3300, 3334, 3347-48 des LIVRES. 

MM. les praveurs et éditeurs d’estampes et de musique sout priés d'envoyer la note des ar- 


icles avec l'adresse des vencleurs et des prix, à M. Beuchot, rue de l'Abbaye, n, 6 , qui n'accepte 
mean exemplaire ile ces dhjets. 
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607. Vue de la colonne de la place Véndôme, éau forte. A Paris, 
chez Marcilly, rue St.-Jacqués , n. 21. j 

608. Première communion. (First communion.) — La Mariée. (The 
Bride.),— Enfance. (Chidhood), têtes, par Grevedon. = Vie d’un 
cheval, neuf sujets dessinés par V. Adam. — Petit Trianon, n. 5. — 
Montmorency, n.4.=— Vincennes, n. 5. = Mont-Valérien, n.6, par 
Deroy. Impr. lith. de Lemercier, à Paris. — A Paris, chez Jeannin, 
rue du Croissant , n. 20. 

609. Le Volant. — La Bonne mère. Cinquième livraison, n. 3, par 
Devéria. Imp. lith. de Lemercier, à Paris. — A l’aris, chez Aumont, 
rue J.-J.-Rousseau , n. 10. 

610. Le Goût nouveau, par Devéria, n. 15, 14,15,16,17 et 18. — 
La Récréation, tète d'enfant, par Devétia. Impr. lith. de Lemercier, 
à Paris. — A Paris, chez Tessari , rue du Cloitre-Notre-Dame, n.4, 
et chez Aumont, rue J.-J.-Rousseau, n. 10. 

611. J'en veux, j'en veux encore. = Dieux! que j'aurais voulu étre 
Lomme ! par N. Maurin. — Neuf petits sujets suisses, par Meyer. Imp. 
lith. de Lemercier, à Paris. — À Paris, chez Bulla, rue Saint-Jac- 
ques, n. 38. 

612. Lons-le-Saulnier. — Mende, par Hostein. — Caen, par Per- 
rot. Impr. lith. de Deroissy, à Paris. — À Paris, chez Bénard, pas- 
sage Vivienne, n. 19. 

613. Un fumeur. {mp. lith. de Deroissy, à Paris. 

614. La Caricature (journal) , n. 71. Cessez vos vœux, Fert-vert n’en 
est plus digne. ( GRESSET, V’er-vert, chant 53%°.) = Idem, n. 72. La 
Grippe : maladie contagieuse qui exerce sa fureur sur les Parisiens 
en 1831 (Louis-Philippe [*" régnant), par Grandville. = J'ai entendu 
remuer la-dedans , Marie. — Mais... Madame... c'est le chat, par 
E. Forest, n. 18. — Bien! très-bien !..…. ah ! c’est de ce bois-là que 
tu chauffes ton four, par Bouchot, h. 19. — Mayeux, marchand de 
nouveautés, n. 23. Hé! Madame, l'horrible est très à la mode. — 
Mayeux, épicier. #”/à du doux, chou-chou; quand vous voudrez du 
dur, vous n'avez qu'à me faire signe, nom de D... ! par C.J. Traviès, 
n. 24. Imp. lith. de Delaporte, à Paris. — A Paris, chez Aubert, ga- 
lerie Véro-Dodat. 

615. Louis-Philippe 1°", roi des Français, à cheval. Impr. lith. de 

aullet, à Nanci. 
é 616. Le baron Méchin, préfet du Nord , membre de la chambre des 
députés (cinq fois élu), portrait, par S. Guyard. Imp. lith. de Danel, 
à Lille. 
À ee Château d'Holÿy-Rood. = La duchesse de Berri et ses enfans, 
par À. B. Imp. lith. de Fonrouge, à Paris.—A Paris, chez Fonrouge, 
quai Conti. ; Ù 

618. Naissance du roi de Rome. — Derniers momens de Napoléon ; 
aqua-tinta. — Cinq scènes militaires sur la mème feuille, — Trois ba- 
tailles, idem, eau-forte. A Paris, chez Gallé, rue du Petit-Car- 
der one François, duc de Reichstadt. — Napoléon » portraits 
en pied, eau-forte. À Paris, chez M®° veuve Turgis, rue Saint- 

n. 16. 
D à l'usage de MM. les graveurs et lithographes, 
A Paris, chez Euzct, rue de l’Arbre-Sec, n: 64 
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621. Napoléon sur la colonne, d’après le modèle Je M. Emile Seurre, 
adopté par le jury de Lnstitut le 6 juin 1831, eau-forte, avec cou- 
plets. À Paris, cheZ Gite, rue du Petit-Carreau, n. 44. 

- 622. Flore des salons, ou les Fleurs et les femmes de tous les pays, 

ar Devéria. Première livraison, contenant : la Rose d'Angleterre, 
e Lis de France, la Grenade d’Espagne, la Tulipe de Hollande, la 
Digitale de la Suisse, le Lilas de Perse. A Paris, chez les éditeurs 
Francois et Louis Janet, rue Saint-Jacques, n. 5g. 

623, Le Serment polonais. = Napoléon, à cheval, eau-forte , avec 
couplets. À Paris, chez Dopter, rue Bourbon-Villeneuve, n. 15. 

624. Mademoiselle Taglioni. A Paris, chez Motte, rue Saint-Ho- 


noré, n. 290. 
MUSIQUE. 


88. Hn original cavatina, as a trio forthreeflutes, composed by 
r . o ° » * 
T. Berbiguier, op. 110. À Paris ,.chez l’auteur, rue des Moulins. 

89. Le Souvenir, nocturne à deux voix, composé par C. Tridon- 
Lamour: Prix. . 51098 004 RS ANR .. 1—25 

A Nanci, chez les marchands de musique ; à Metz, chez Caye. 

90. Les Regrets d’une jeune mère, romance, paroles de M®m°*#*, 
musique de M. F. Paër. Prix. . . . LE 


— Ariette ilalienne pour soprano ou tenore, musique de M. F, l’aër 
Pri 50 
Mike ae» 56» art EP RE MINS ++ 1—50 


À Paris, chez l’auteur, rue de Richelieu, n. 89. 
91. Thème varié, avec introduction et finale, composé pour. cor 


anglais, avec accompagnement de piano, par le chevalier da Silva. 
PRE 


ee 1 ee PS PER RP ... 4—5o 
A Paris, chez Roy, boulevart des Italiens, n. 2. 


RP UE PARUS «. 6—o 
= Nocturne à quatre mains, pour le piano-forté, par E. G. Reissi- 
ger, œuv. 65. Prix. . PESTE NT TES 

A Paris, chez Richault , boulevart Poissonmère, n. 16. 

93. La Barcarolle , rondeau brillant pour le piano , sur un motif fa- 
vori de Zampa, par Ch. Chaulieu , op. 120. Prix. . . . 
= Variations brillantes pour le piano sur la ballade de 
Ch. Chaulieu, op. 121. Prix. . . . .. 


À Paris, chez Meissonnier, rue Dauphine , n. 22. 


ve 6—0 
Zampa, par 
CRC 6—0Q 
Etat des ventes du 18 au 25 juillet 1831. 

LIVRES. 


HôrEL BOUFFLERSs , rue de Choiseul, n.192. 4 dix heures et demie du 
matin, le 18, commencement de la vente du cabinet de feu La Mé- 
sangère , Qui durera jusques et compris le 23. Catalogue : M° Guérin. 


(Voyez n. 3241.) 
Jbeuchot n Pet we. 
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